



















































































小学 校 等 に お ける 新型 コロ ナウ イル ス 一 斉 ・ 定 期 的 検査 の 実施 に つい て 





【 要 冒 】 

新 学 期 の 開始 に あわ せ 、 既 に 一 
児童 等 が 在籍 し 、 ク ラス ター の 事例 が 多い 小学 校 の ほか 、 
和 ・ 定 期 的 検査 を 実施 し ます 。 



































・ 定 期 的 検査 を 実施 中 で ある 高齢 者 施設 、 教 育 ・ 保 育 施 設 に 加え 、 ワ クチ ン 接 種 対象 年 齢 未満 の 
医療 的 ケア が 必要 な 児童 等 が 在籍 する 特別 文 援 学校 等 の 職員 を 対象 に 、 一 















































1 小学 校 等 に お ける 一 斉 ・ 定 期 的 検査 の 実施 に つい て 
新 学 期 の 開始 に あわ せ 、 ワ クチ ン 接 種 対象 年 齢 未満 の 児童 等 が 在籍 し 、 ク ラス ター の 事例 が 多い 小学 校 の ほか 、 医療 的 ケア が 必要 な 児童 等 が 在 
籍 する 特別 支援 学校 等 の 職員 を 対象 に 、 一 斉 ・ 定 期 的 検査 を 実施 する 。 (教育 ・ 保 育 施 設 に つい て は 既に 一 斉 ・ 定 期 的 検査 を 実施 中 ) 
(1 ) 対象 地域 
県 内 全域 (調整 中 ) 
対象 施設 
小学 校 、 特 別 支援 学校 
対象 者 
対象 と な る 学校 の 職員 で あっ て 無 症状 の 
実施 期間 
令 和 4 年 4 月 
































































































































(児童 等 に 直接 接触 する 職員 等 ) 



































中 旬 ~ 
2 対象 施設 及び 対象 者 数 








対象 者 数 (人 ) 


種別 


施設 数 ( 校 ) 





小学 校 


296 


5, 300 








特別 支援 学校 


15 


1, 400 











合計 





311 








6, 700 





